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□ジク ー J レパフオーマンスマウス M 950 



取扱説明書 巧 unifying 

型番： M9 已〇 



保証規定 


お客様へ、本製品を使用される前にお、ずお読み下さい 


このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありびとうございまず。興社、株式会社□ジクールでは、 

ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせて頂い 

ておりますので、ソフトウェアの入ったディスクを開封される前に必ず下記「使用許諾」をお読み下さい。 

なお、お客様が、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本「使用許諾」にご同意頂いたもの 

としますので、万一ご同意いただけない場合には、未開封のまま、ディスクのパッケージと同捆の全ての 

製品、付属品を、支払代金領収証ととちに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させて頂さます。 

1ソフト h エマ使用の許马 

1.1 お客様は、 iU 下の使用許諾に従い、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア•プ□グラム 
(な下、「本ソフトウェア」とします）をご使用頂けます。 

( a ) お客様は1台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとしまず。 

( b ) お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、八ードディスク等の記憶 
装置に本ソフトウェアを1部複製することができるらのとします。その場合には当該コンピュータで 
使用するために必要な限度において本ソフトウェアの改変がでさるものとします。 

似お客様は専らバックアップの目ので本ソフトウェアを1部に限り複製することができるものとします。 
ただし、バックアップ用の複製物には Loaitech Inc . 及び弊社によって提供時に含まれていた著作権 
表示その他の警告が全て含まれなければな5ないものとします。 

(がお客様は與社の文書による承認を得ないで、形式又は方法の如何を問わず、上記 ( b )( c ) の場合於がの 
本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アッセンブル、改変はできません。 

( e ) お客様は上記た)の複製権及び複製物を第兰をに譲ミ度でをません。 

け)お客様は本ソフトウェアを第兰者に貸与できません。 

1.2 お客様は本ソフトウェアを、同捆の製品、付属品と一体で本使用許諾を承認する第兰者に限り譲渡する 
ことができます。その場合には、お客様が前項 ( b )( c ) により複製した本ソフトウェアの複製物及び改 
変物の全てを消去、破棄しなければなりません。 

1.3 お客様が本ソフトウェア又はその複製物を第兰者に譲渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェア 
の使用許諾は自動的に終了し、お客様はその保有する本ソフトウてアの複製物を消去廃棄しなければ 
なりません。 

2.保証及び責任 

2.1 蝶社は本製品に同捆されていた保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り鮮社製品を保証させて 
頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。 
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( a にの文書と共に提供されている八ードウェア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に同おされて 
いた保証書に明記されていまず。お客様のご購入曰より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、 
材質又は製造上の重大な欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。 

(が本ソフトウェアに関しては、お客様のご購入曰より9日日間、通常の使用許諾のちとにおいて、実質的 
に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。 

2.2 鮮社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項の製社 
製品が故障した場合には、無償交換ちしくは支払額の返金を致します。 

交換した八ードウェア又はソフトウェアは、残巧保証期間或いは交換品のお渡し曰より 
30日間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。 

2.3 次の場合には保証期間内でも保証は無効となります。 

( a ) 保証書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合。 

(が保証書またはレシート、領収書等に、ご購入年月日•購入店名の記入擦印、またはそれに代わる保証開始 
時期を証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

(C) 使用上の誤り、または弊社似がでの改造、修理による故障や損傷。 

(が乂災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。 

(白)本製品の八ードウェアを分解した場合、またはソフトウェアを改変した場合。 

2.4 薛社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。 

2.5 弊社八ードウェア製品及びソフトウェアの故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に 
生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず读前に興社が損害発生の可能性につき告知されて 
いた場合を含め)、製社に一切の賠償責任はないちのとします。 

2.6 興祉ホ、本書面において明記する場合を除いて、本ソフトウェア、提供する八ードウェア、 

付属の製品マニュアル及び EP 刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の 
保証及び第兰をの権利の遵守に関ずる黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすちの 
ではありません。また、辭社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、幣社の保証及び責任 
につきいかなる修正、拡張をなす権限ち与え5れておりません。 

3.その他 

3.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、ま京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は曰本法に準拠 
してなされるものとします。日本国内の電波に関する規格に基づき、公的機関の試験により認定を受 
けています。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害 
の原因となることびあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。 

ソ上 

株式会社□ジクール 
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製品を安全にご使用いただくために 

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。 


A を巧 

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれが差し迫った 
危険性の高い内容をおします。 

A 警告 

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある 
巧容を示しまず。 

A ミち意 

取り巧いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損善を受ける 
おそれがある内容を示します。 


A を巧 


【敦品に異常が見 S れた場合】 

製品から煙び出ている、異臭びずる、発熱している等、製品に異甫び見5れた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンか！5本製品 
(ケーブルやレシーバーなど)を外し、□ジクールのカスタマーリレーシヨンセンターに連絡してください。 

そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けびなどの事故につながる恐れびありまず。 

【义中への投入や加熱の禁止】 

本製品の义中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けて < ださい。乂災やけが、故障の原因となりまず。 

【電池の取り扱いに関するミ主意】 

間違ったタイフの電池を使用ずると破裂し怪我をするおそれがありまず。 

本製品には同巧されているタイフ（ニッケル水素)の乾電池を使用してください。 

電池の分解、火中への投入、已4でな上の高温の場所や湿気のをい場所や水中への放置、電源ケースへの誤った取り付け、 

指輪、ブレスレットや鍵など适電性のある物質への接触を絶巧にしないでください。電池の液漏れや破裂が発生し、けがをずる恐れが 
あります。使用ミきみの電池、破損した電池や漏れした電細ま、電池の製造元の取扱説明書および電池の廃棄に関する地方条例に 
従って速やかに廃棄してください。電池に液漏れや変ち、変形が見られたときは、電池の使用または充電 
をしないでくださし、電池の種類を混ぜないでくださし、アルカリ電池及びマンガン電池を使用しないでください。 

充電式電池の場合は長期間の放電や放置を避けてください。電池寿命は使用環境•状況により異なります。 

電池を交換するとさは、使用済みの電池はずべて取0がしてください。古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混在して 
使うと液漏れや破裂の原因になります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスか日取り出して、お子様の手の届かない 
涼しい乾燥した室温で保管して<ださい。 

【誤がのミ主意】 

本製品はルさなおモ様が飲み込むことにより窒息のを険びあるルさなパーツを含みまず。お子様びお手を触れない 
よラにごま意ください。 

A 警告 

麻空機内•病院でのワイヤレス製品使用について】 

航空機巧でのお線機器の使用は、計器に悪暴響を及ぼす可能性びあるため禁止されていまず。機内でのマウスの使用は擲ブ、機内に 
持ち込むとさは電源をお切0< ださい。病院など、電波機器の使用び禁止されている場所で本製品を使用しないで < ださい。 

本製品の発ずる電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。 

【レーザーセンサーについて】 

-マウス底面から発せられているレーザー光を直接見ると眼を傷める場合がありまずのでさけてください。 

-センサー部分を巧したり、傷をつけたりしないでください。 

-発行部分を他の用途に使用しないでください。 

【分解や改造の禁止】 

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。义災や感電、けび、故障の原因となります。また、製品に巧ずる保証が適用外となります。 

【液体混入の禁止】 

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で軸6ないでください。义災や感電、故障の原因になりまず。 
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A ミ主意 


【快適に使用していただくために】 

コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担びかかり、 

場合によっては巧刻な障害を受けることびあります。 

SetPoint のヘルプセンターまたはウェブサイト www . loqicool . co . jp / comfort の中の「快適な作業のためのガイドライン」を 
ぜひお読みになって、正しぐ陕適にお使いくださし、もし、串や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、 
早めに専門の医師などに相談することをお勧めしまず。 

【衝撃からの保護】 

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となりまず。 

【保管について】 

本製品を次のような場刷〔置かないでください。乂災や感電、故障、けがの原因になりまず。 

-直射日光の当たる場所 
-暖房器具の近<など高温になる場所 
-湿気やほこりのをい場所 
-幼児やペットの手の届<場所 
-平らでない、振動ずるなど不を定な場所 

【お手入れについて】 

本製品のミちれびひどいとさには、乾いた柔らかい巧で拭:いてください。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れびあります。 


惜電力機能による電池寿制 


ボタンび常に押された状態や、マウス本体び常に動かされているような状態び続くと、急速に電池を消費ずるので注意してください。 
カバンに入れて持ち歩くときは電源をお切りくださし、電池寿命は使用環境•状況によって異なりまず。 

恼際基準とま全性】 


この光学式機器は 、 International Standard lEC 60825-1:2004, Class 1 Laser Product Invisible に準拠し、 
また 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠してし、まず。 

ただし、2001年7ち2巨日付 Laser Notice Nr . 己日に従った例外を除きまず。 


(1) 不可視光啸外線）を用しすこ平行ビーム出力 

(2) 最大716マイク□ワット連続波発振、波長帯域832〜86已ナノメーター 

(3) 動作温度摂氏已度〜40度 

ごを意：この光学式機器は、交換可能な保守部品を含みません。ここに記載されてし巧方法ながの調監操作等を行なラと、 
危険な被爆につながることがあります。 


【ま全と効率的な使用のために】 

クラス1レーザー製品は、光学機器によるビーム内観察を含め、通常の操作を件では安全です。 

む下の事項をむびけてご使用になることをおずずめいたしまず。 

(1) 他人の目に向けて赤外線ビームを向けないでください。 

(2) 適切な使用がまま日ない場合や問題解決がされない場合、機器の電源をお切りになり、□ジクールのカスタマ ー U レーシヨンセンターにご連絡ください。 

(3) 廃棄時 L ソ州ま、製品を分解しないでください。 

(4) 液体や湿気、水分に製品をさ日さないでください。 

(已）摂氏已度から40度の範囲を超えた気温では、製品をご使用にな日ないでください。 

(6) 範囲を超えた気温に製品がさらされた場合、機器の電源を切り、範囲内に気温が落ち着<まで製品をお使いにならないでください。 
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Thank you! 

Mercii 

Obrigado! Gracias! 


□ジクールパフォーマンスマウス M 9 己0をお買い上げし、ただきありがとうございます。 
このクイックスタートガイドではマウスの使用方法を簡単にご説明いたします。 
読み終わった後は、大切に保管してください。 

□ジクール製品のさ5なる情報は、弊社ホームページをご覧ください。 
http :// www . logicool . co.jp 


ご意見をお聞かせ下さし、 

□ジクール製品についてのアンケートにご協力ください。 
今後の製品開発のため活用させていただをまず。 
http://www.loaicool.co.jp/ithink 


M950 


5 


パッケージ内容 




付属品用キヤリングケース 


1 ^ 

AC ァダフタ-鳴 SlU 哉 ^ 

レシーバー用延長ケーブル 


Unifying ( ユニファイング）レシーバ- 



取扱説明書（本書） 


活用ガイド ソフトウェア CD 


巧な香 

誠:; sr . で品:;心…" 

，， 11 

黄 r …产^ 

顚説邊朽ま 

friple 


保証書 
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マウスの設定 


1. パソコンの電源を日 N にしてください。 

2. マウスの底面にある、電池カバーの横に出ているタブを引き巧いてください。 

3. 日 N / OFF スイッチを日 N にしてください。 

4. Unifyin 呂レシーバーをパソコンの USB ポートに接続してください。 



Mac OS X でご使用の場合のを意 
Mac OS でご使用の場合、 Unifying レシーノ く'-を接続した際、キーボード設定アシスタント 
画面が表示される場合があります。その場合はその画面を閉じて、マウスの接続を継続して 
ください。 Unifyin 吕レシーノ（一は、一つのレシーノ（一で複数のデノ（イスの接続を可能にします。 
接続可能なデノ（イスにはキーボードも含まれますので、 0 S のノ くージョンによってはこのような 
画面が現れることがあります。 




マウスの巧電 


本製品は、 2- Way 充電に対応しています。充電ケースレ ( USB コネクタ/ Micro - USB コネクタ)を 
使用し、 AC アダプターを使いコンセントからの充電と、パソコンの USB ポートか5の充電の 
両方が可能です。 

マウスの電池残量が少なくなり、再充電が必要になるとマウスのステータスインジケーターが 
ホく点滅しずす。 

同捆の充電ケースレの Micro - US 巨コネクタをマウスに接続し、もう一端にある 
US 巨コネクタを同捆の AC アダプター、もしくはノ くソコンの US 巨ポートへ接続し充電を 
行ってください*。 

同捆のレシーバー用延長ケーブルは、充電の際には使用しないでください。充電ケーブルを 
直接 AC アダプター、もしくはノ くソコン本体の US 巳ポートに接続してください。 

ノじ/コンに USB ノ \ブが接続されている場合でも、ノ（ソコン本体の US 巳ポートをご使用 
<ださい。 

*AC アダプターを使用した場合、急速充電び可能でず。 

を意マウスにほ用をれている電刷ホニッケル化素 ( Ni - MH ) 電池です。ニッケル化素電池なかはお細こ使用しないで 
ください。ニッケル水素電化のモ備を購入をれる場合は、1800 mAh な上のをのをご使用下さい。 








マウスソフトウェアのインス!-ール 


マウスソフトウェアをインス!-ールしなくてち、マウスの基本的な機能は使用可能です。 
ソフトウェアをインス!ルずると、水平スク□ールやアプリケーションスイッチャーと 
いった便利な機能を使用したり、各ボタンにお気に入りのアプリケーションや機能を 
割り当ててカスタマイズが可能になります。マウスの全ての機能をご使用いただくため 
にはソフトウェアをインストールしてください。 

ご使用のアプリケーションによっては、 0S で基本サポートされている機能が使用でき 
ない場合があります。その際も、マウスソフトウェアをインストールすればマウスの 
全ての機能が使用でさます。 

ミま ^^ ■ 

マウスソフトウェアはインストールする 0S によって名称び異なります。 

Windows の場合 Loaicool® SetPoint™ 

Mac OS の場合 Logicool® Control Center 


マウスソフトウェアの使用方法 



Logicool® SetPoint™ 



Logicool® Control Center 


マウス機能のカスタマイズ 
Windows の場合 

SetPointTM を起動してください。 

デスクトップ上のマウスとキーボードの設定シヨートカットをダブルクリック、もしくはスタート 
メニューよりすベてのプ□グラム >Logicool> マウスとキーボード> マウスおよびキーボード 
の設定を選択してください。 

Mac OS の場合 

Loaicool Control Center を起動してください。 

アップルメニュー ♦か 5システム環境設定を選択し、 Logicool Control Center を 
クリックしてください。 
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SetPoint ™ ソフトウエアの活用方法 


SetPoint ™ のインス!ル 

マウスのボタン割り当てなどの設定を行う場合は、 SetPoint™ ソフトウェアのインスト 
ールを行ってください。 

SetPoint™ ソフトウェアは、付属 CD からインス!ルまたは辭社ホームぺージ 
(www.logicool.co.jp) よりダウン□—ドして、インストールしてください。 

SetPoinfM の起動 . 

デスクトップ上の「□ジクールのマウスとキーボードの設定」ショートカットまたは 
タスクバー上の SetPoint™ のアイコンをダブルクリックして SetPoint™ を起動して 
<ださい。 

マウス設定ウインドウ 
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国图己凸回 


ウィンドウち上の「マイマウス」タブが選択されていることを確認してください。 

左端のタブの中から設定したい項目を選択してください。 

ボタンの機能設定を行う口ま、一番上のマウスアイコン圆のタブを選択してください。 

「1 . マウスを選択」で設定したいマウス (Performance Mouse MX) が選択されて 
いることを確認してください。 

「2.ボタンを選択」で設定を変更したいボタンを選択してください。 

「3.タスクを選択」で割り当てたい機能を選択してください。 

I マウスの移動：マウスポインタの速度、スク□ールサイズ、スピードなどの設定を 
行うことができます。 

図マウスのゲーム設定：ゲームプレイにおけるマウス設定を行うことができます。 
「ゲームの検出」を有効にすると、ゲームアプリケーション上であ！5かじめ設定したゲーム 
操作に最適な操作が自動的に有効になります。 

[巧マウスの電池：電池残量を確認することがでさます。 

留 Unifying ソフトウェアを起動します。 

•ホイールの設定：垂直、水平スク□ールのスピード、加速値を設定することができます。 
「1 . デバイスの設定」で設定したいマウスが選択されていることを確認してください。 

[ 2 . プ□グラムの選択」で割り当てたいプ□グラムを選択してください。 

キースト□ークの設定について 

単独のキー入力をするか、 Ctrl，Alt などと組み合わせたキーを割り当てることがでさます。 

* キースト□-クの割り当てはマウス左ボタンのク U ック、もボタンのク U ックに割り当てることはできません。 

* 一部キーは割り当てることびでをません。 


キースト□ーク: 


※□ジクールキーボード製品をお持ちのちは「マイキーボード」タブを選択することで、同じソフトウェア上で 
キーボードの各種設定び巧能です。 

《SetPoint™ のパ'-ジョンアップデートにより予告なく SetPoint™ の仕様が変更になることびあります。 

予めご了承ください。 
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1. デュアルモードスク□ール 

通常のクリックトウクリックモードと、高速スク□-ルモードを搭載。 

切り替えもモードシフトボタンで簡単に行えます。 

2. モードシフトボタン 

3. 次世代水平スク□ール* 

ホイールを傾ける強さで、水平移動スピードをコント□—ル。 

4. サイドボタン 

「戻る/進む」の2つのボタンと、その直下に Zoom ボタン*を搭載。マウスソフトウェアで 
カスタマイズも自由自在*。親指一つで複雑な操作び瞬時に可能です。 


* 水平スク □- ル、 Zoom ボタン、およびアプリケーシヨンスイッチヤーは、マウスソフトウェアのインストールが必要になります。 

ご使用の OS によっては、サイドボタン、ホイールボタンの機能を使用するにはマウスソフトウェアのインストールが必要になりまず。 
マウスの全ての機能をご使用いただぐために、マウスソフトウェアをインストールしてください。 


M950 
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己.アプリケーションスイッチヤー* 

起動してし、るアプリケーシヨン、フオルダウィンドウを瞬時に一覧表示。移動したい先のウィンドウを簡単選択。 


日.ステータスインジケーター 

電源を入れた際に、電池残量をグリーン LED で表示、また充電び必要になると赤く点滅します。 

さ5に、マウスの解像度を2段階設定して使用する際、どち!5の解像度が選択されているかち確認でをます。 


7. 左ちボタン 

8. 充電ポート (Micro-USB) 

9. 日 N/ 日 FF スイッチ 

10. □ジクール Darkfield レーヴーセンヴー 

11. 電池 スぺース 
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Un げ yin 呂レシーバー 


マウスちキーボードち 0 でつながる 

本製品に同捆されているレシーパ’一は、□ジクール独自の Unifying レシーパ'-です。 

巧 の付いたマウス、キーボードなら、一つの Unifyin 呂レシーノ く一で、複数接続が可能です。 
US 巳ポートを犠牲にすることなく、 Unifying ソフトウェアを利用して簡単にデバイスの追加が 
可能です。 Unifyin 呂ソフトウェアは、ウェブぺージよりマウスソフトウェアをダウン□-ドして 
インストールしてくださし、。 www.logicool.co.jp/download 


巧 unifying 


Unifying ソフトウェアの起動方法 

マウスソフトウェアをインストールすると、自動的に Unifyin 邑ソフトウェアもインストールされます。 

Windows の場合 

スタート > すべてのプ□グラム> Logicool >Unifying> □ジクール Unifying ソフトウェア 

Mac OS の場合 

移動 > ユーティリティ> □ジクール Unifying ソフトウェア 

Unifying レシーノ（一に関するより詳細な情報は製社ホームページをご覧下さい。 
www.logicool.co.jp 
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Unifying レシーノ く一に関する FAQ 


Q . Unifyin 呂レシーノ く一には最大何台までのデノ くイスの接続が可能ですか？ 

A . 最大巨台まで可能です。 

Q . 7台目を接続しようとするとどうなりますか？ 

A . Unifyin 旨ソフトウェアの画圃こ、デバイスを1台切り離すよう注意のメッセージが表示されます。 

Q . Unifyin 呂レシーノ K -\ Z ^ 台のデノくイスが接続されている時と、複数台数接続されている時とでは、各デノ K イスの 
ワイヤレス接続のパフォーマンスには違いはありますか？ 

A . いいえ。1台でち、巨台でち常にワイヤレス通信のパフォーマンスは一定ですので、マウスの反応び遅くなったり 
することはありません。 

Q . パソコンに複数の Unifyin 呂レシーパ’一を接続し、複数のデバイスからコント□-ルすることは可能ですか？ 

A . 可能です。 Unifying レシーパ' - 1台に巧し、1台のデノ くイスを接続する際调捆の Unifyin 邑レシーノ く一とデノ くイス 
の組み合わせ)は、設定は何もいりません。 Unifyin 呂レシーノ く一をノ くソコンに接続し、デノ (イスの電源を入れるだけです。 

各 Unifyin 呂レシーノ（一にさらにデノ (イスを追加設定する劇ま、設定を行いたい Unifyin 呂レシーノ ' ll - だけがノ (ソコンに 
接続された状態で行ってください。 Unifyin 呂ソフトウ 1 アは、パソコンに認識されている1台の Unifyin 呂レシーバー 
にしか設定を行えません。各設定が完了すれば、パソコンに複数のレシーバーを接続して使用するのは問題ありません。 

Q . 1台のデノ くイスに、同時に複数の Unifyin 有レシーノ く一を接続させることは可能ですか？ 

A . できません。 Unifyin 呂レシーノ く一は同時に最大6台までの接続は可能ですが、デノレ T スは常に1台の Unifyin 旨 
レシーノ く一としか接続できません。 

Q . □ジクール!;^外のメーカーの 2.4 GHz ワイヤレステクノ□ジー採用のマウスやキーボードも 、 Unifying 
レシーノ K 一で接続可能ですか？ 

A . できません。□ジクールの採用している 2.4 GHz ワイヤレステクノ□ジーは、独自の技術を採用し、従来の 2.4 GHz 
ワイヤレステクノ □ジーよりも接続の安定性、データ通信速度において優れています。他メーカーが採用する従来の 
2.4 GHz ワイヤレステクノ □ジーとは互換性がありません。 

Q . かつてより販売されている□ジクールのワイヤレスマウス、キーボードを Unifyin 旨レシーパ’一で接続することは 
可能ですか？ 

A . できません。従来から販売している□ジクール製ワイヤレス機器には、 27 MHz 、2.4 GHz 、 Bluetooth ® の3種類の 
ワイヤレステクノロジーを使用しているものびあります。 Unifyin 旨テクノ □ジーはこれ5とは異なる新しい技術です。 
製品本体、製品パッケー义および興社ウてブサイトで Unifyin 邑マーク 巧が 付いていることをご確認のうえ、 

製品のご購入をお願いします。 Unifying マークの付し、た製品は全て一つの Unifying レシーパ'-で最大6台まで 
接続が可能です。 





トラブルシューティング 


カーソルが全く動かない場合、下記のことを試してください。 

1. マウスの電源が ON になっていることを確認してください。 

2. 電池が正しく装着されているか確認してください。電池の残量が充分か確認して 
ください。電源を一度切り、再度 ON にしてください。このとき、マウス表面の LED が 
グリーンに点灯すれば、電池残量は充分です。 LED がホく点滅した場合は、マウスの充電が 
必要なので、速やかに充電を行ってください。 

3. Unifyin 呂 レシーノ（一を別の US 巳ポートで試してください。 

4. マウスと Unifyin 旨 レシーパ'—の 無線 接続を、□ジクール Un げ yin 呂 ソフトウェアを使用 
して再接続を試してください。 

力ーソルの動きが不ま定になったり、ボタンのクリックが認識されにくくなった場合、 

下記のことを試してください。 

1. マウスを使用している机等の表面によっては反応が悪くなる場合があります。 

マウスパッドを使用するか、別の素材の表面でお使いください。 

2. マウスとレシーノ（一の間に金属製の障害物がある場合は、それを取り除いてください。 

3. Unifyin 呂 レシーノ（一が US 巨ノ、ブに接続されている場合は、ノ くソコン本体の US 巨ポートを 
試してください。 

4. Unifyin 邑 レシーノ く一を、よりマウスに近い場所にある US 目ポートに接続して試してくださし、。 

万が一上記の全ての項目を試しても状況が改善されない場合は、株式会社□ジクールの 
カスタマーリレーシヨンセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。 

WWW . log に 001 .co.jp 

本取扱説明書の製品ヴポートセクシ ヨン (P18) にもカスタマーリ レーシヨ ンセンターへの 
詳細連絡ち法が記載されておりますので、そちらを参照ください。 


製品サポート 

□ジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデート 
ファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 
http://www.logicool.co.jp 


カスタマーリレーションセンター 

お買い上げの製品で何5かの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、 

株式会社□ジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にて 
ご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に 
対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

• 製品の保証書 

•パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など 
参 Windows、Mac OS のバージョンや、使用しているソフトウェアのパ'-ジョン 
• 障害内容 

株式会社 □ジ クールカスタマーリレーションセンター 
画 Tel : 050-3786-2085 Fax :03-3375-6490 

※電話受付時間月曜〜金曜 AM9:00 〜 PM7:00 (祝祭曰を除 <) 

※メールサポート http://www.logicool.co.jp/contact 


お 
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* か観および仕様は予告なく変更することびあります。 
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